Dr ANTONI 


Prus KOSTECKI 


inzynier 


przeżywszy lat 53, zmarł dnia 1 września 1943 r. w Sędziszowie. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek 13 września 1943 r. o godz. 9 rano w Krakowie, w kościele 
Najśw. Marii Panny przed ołtarzem Pana Jezusa Ukrzyżowanego, o czym zawiadamiają 


Żona i dzieci, 


Zakład pogrzebewy „CONCORDIA“ 
Jana Wolnego Drukarnia Związkawą, Kraków, Mikelaiska 13. 
Kraków, pl. Szezepanski 2 Tel. 103-31 


